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STAATSCOURANT 

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 


Tijdelijke afsluiting Zwembadweg in 
verband met reconstructie. 


Gemeente 




Schijndel 



Op maandag 14 september 2015 wordt gestart met de reconstructie van de Zwembadweg. De verwach¬ 
ting is dat de werkzaamheden begin december afgerond zijn. Uiteraard kan de uitvoering van de 
werkzaamheden door verschillende omstandigheden (waaronder het weer) enigszins vertraagd c.q. 
aangepast worden. 


Door toepassing van een bypass zijn alle bedrijven en woningen aan de Zwembadweg en Heidebloem- 
straat volledig bereikbaar. De bewoners van de Zwembadweg kunnen hun auto dicht bij hun woning 
blijven parkeren. Fietsers en voetgangers kunnen altijd langs het werk fietsen/lopen. 

Tijdens werkzaamheden in de Aloysiusstraat wordt er een omleidingsroute ingesteld. 


Het project wordt begeleid door onze toezichthouder dhr. Van Ravensteijn. Voor verdere informatie of 
vragen is hij bereikbaar op telefoonnummer 073-5440925 


Reg. nummer 15.029179 


1 


Staatscourant 2015 nr. 23810 3 augustus 2015 






